ROMAN 


BYSZEWSKI 


MAJOR REZ. WP 


ur. w Hotudze 8 sierpnia 1914 r., opatrzony świętymi 
Sakramentami, zmarł w Krakowie 21 grudnia 1987 r. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie we wtorek, 
dnia 29 grudnia br. o godz. 10 w bazylice OO. Jezuitów 
przy ul. Kopernika. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w tym 
samym dniu o godzinie 11.40, o czym zawiadamiają 


pogrążeni w głębokiej żałobie: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI I RODZINA 


